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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg 150 hoogrisico- 
instellingen bezoekt; 

overwegende dat er reeds 123 instellingen bezocht zijn; 

overwegende dat een rapportage hierover pas is aangekondigd voor 
januari 2016; 

overwegende dat voor genoemde instellingen verbeteringen zeer urgent 
zijn; 

verzoekt de regering, ernaar te streven om deze rapportage uiterlijk op 
1 november 2015 te leveren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Krol 
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